8.8.8.8  1 ADIM  DORDUR 
8.8.4.4   2 ADIM DORDUR 



GOOGLE DNS SERVER 

GÜVENLİDİGİR 

HATALAR OLABİLİR.

pc giriyarından   1 ag ve internet ayarlanı gir 2 baglatırıcı senecekleri degistir 3 internet özerikler 4 internet protokü sürüm 4 tıkla 5  2 olan senecek 1/ ne 8.8.8.8 2buna / 8.8.4.4 the end 








güvenlidir google server dns server joın pc no atack  pc modem family 